BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r. Nr 260 (990) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OGD.4210.28.2021.69776.WA z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
Zmiana nazwy Przedsiębiorstwa i zmiana okresu obowiązywania tary- 2 


fy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością z/s w Dobrym Mieście ..................... 
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Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OGD.4210.28.2021.69776.WA 


DECYZJA 


Na podstawie art.104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej „Kpa” w związku z art. 30 ust. 1 i art. 
47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. po. 
716, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą-Prawo energetyczne” 


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: 


Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w miejscowości Dobre Miasto 
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto 


(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” ) 


zmieniam 


1. decyzję z dnia 31 lipca 2020 r. nr OGD.4210.7.2020.819.XV.KFr zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zmianę w niej firmy (nazwy) z: Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Dobrym Mieście na Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Dobrym Mieście, 


2. decyzję z dnia 31 lipca 2020 r. nr OGD.4210.7.2020.819.XV.KFr, zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez przedłużenie okresu jej stosowania do dnia 
31 października 2021 r. 


UZASADNIENIE 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 31 lipca 2020 r., nr 
O0GD.4210.7.2020.819.XV.KFr zatwierdzono taryfę dla ciepła z okresem obowiązywania 1 roku 
od daty wprowadzenia taryfy do stosowania. Taryfę wprowadzono do stosowania od dnia 
1 września 2020 r. 

Pismem z dnia 21 lipca 2021r. (data wpływu: 26 lipca 2021 r.) po uzupełnieniu braków 
formalnych Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przedłużenie taryfy dla ciepła do dnia 
31 października 2021 r. Przedsiębiorstwo poinformowało przy tym, iż nastąpiło połączenie 
przedsiębiorstw: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Dobrym Mieście oraz Zakład 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Dobrym Mieście w 
trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Przedsiębiorstwo wyjaśniło przy tym, iż 
niezwłocznie opracuje nową taryfę, zaś przedłużenie taryfy pozwoli na ustabilizowanie cen 
ciepła w trakcie i po realizacji procesu połączenia spółek. Jednocześnie z uwagi na przejęcie 
całego majątku poprzednika w Przedsiębiorstwie „...nieznana jest na chwilę obecną zmiana 
kosztów bezpośrednich i pośrednich”. 
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Jak wynika z dokumentów posiadanych przez Prezesa URE z dniem 1 lipca 
2021 r. nastąpiło połączenie wskazanych powyżej Przedsiębiorstw co nie budzi wątpliwości. 

Stosownie zaś do przepisu art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła 
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu 
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony 

Jak zaś wynika z przepisu art. 491 $1 Kodeksu spółek handlowych, spółki kapitałowe 
mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, przy czym połączenie takie może być 
dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę tj. 
przejmującą (vide art. 492 $1 pkt 1 ww. ustawy). Nadto spółka przejmująca wstępuje z dniem 
połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. 

W przedmiotowej zaś sprawie nie budzi wątpliwości fakt, iż połączenie spółek 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z/s w Dobrym Mieście oraz Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Dobrym Mieście nastąpiło z dniem 1 lipca 2021 
r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast, jak wynika z przepisu 
art. 494 $2 Kodeksu spółek handlowych na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia 
w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, 
chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. (podkr. 
własne). W ten sposób Koncesjonariusz przejął infrastrukturę ciepłowniczą oraz uprawnienia 
wynikające z koncesji udzielonej spółce przejmowanej. Dlatego też należało dokonać zmiany 
taryfy poprzez zmianę firmy (nazwy). Jednocześnie informacje w tym zakresie zawartą w piśmie 
z dnia 21 lipca 2021 r. Prezes URE zakwalifikował jako zmianę firmy (nazwy). 

Dodatkowo należało dokonać zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła poprzez 
wydłużenie okresu jej stosowania do 31 października 2021 r. za czym przemawiały w 
szczególności konieczność ponownej kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich. 

Mając powyższe okoliczności na względzie oraz po stwierdzeniu, że wniosek 
Koncesjonariusza zasługuje na uwzględnienie, Prezes URE orzekł jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 4794 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o 
zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie 
do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Wtrakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $ 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna (art. 127a $ 2 Kpa). 
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5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej 
decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki — Ciepło”. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Radca Prezesa 
w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 
Dariusz Schark 


